JAN ZAPALOWICZ 


inz. mech. i inz. elektr. 


Po pracowitym i nieskazitelnym życiu opuścił nas nieoczekiwanie po krótkiej chorobie w wieku lat 62. 


Pogrzeb odbędzie się dnia 21 listopada 1945 r. o godzinie 2:30 po poł. z kaplicy 
' cmentarza rakowickiego w Krakowie do grobu rodzinnego 


córka i rodzenstwo. 


Zakład pogrzebowy ,CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO Drukurnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska M 


Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


